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MULTIHEALTH S.A. 

En liquidation volontaire 

Societe anonyme 

18, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B1 10127 


CLOTURE DE LA LIQUIDATION 


EXTRAIT 


A I'issue des resolutions prises par I’associe unique de la societe lors de I’Assemblee Generale 
Extraordinaire tenue le 30 decembre 2016 a Luxembourg, il a ete resolu ce qui suit : 

de cloturer la liquidation de la societe 

de conserver les documents legaux et les livres de la societe au siege social de la societe a 
savoir au 18, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg et ceci pour une periode de cinq ans. 



